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SPI Flash 


No Manufacturer Part Number Voltage Supply Size 
1 GigaDevice GD25Q64BWIG 3.0V 64Mb 
1 GigaDevice GD25Q32BWIG/GD25Q32BVIG 3.0V 32Mb 

GD25LQ64BWIG/ 
1 GigaDevice GD25LQ64BVIG 1.8V 64Mb 
1 GigaDevice GD25LQ32WIG 1.8V 32Mb 
1 GigaDevice GD25LQ128YIG 1.8V 128Mb 
2 Macronix MX25U6435E 1.8V 64Mb 
2 Macronix MX25U3235E 1.8V 32Mb 
2 Macronix MX25U12835F 1.8V 32Mb 
2 Macronix MX25L12835E 3.0V 32Mb 
2 Macronix KH25U3239F 1.8V 32Mb 
2 Macronix KH25U6439F 1.8V 64Mb 
2 Macronix KH25U12839F 1.8V 128Mb 
3 Winbond W25Q32DWZPIG 1.8V 32Mb 
3 Winbond W25Q64DWZPIG 1.8V 64Mb 
3 Winbond W25Q64DWSTIM 1.8V 64Mb 
3 Winbond W25Q32DWSTIM 1.8V 32Mb 
3 Winbond W25Q64CVSTIM 3.0V 64Mb 
3 Winbond W25Q32BVSTIM 3.0V 32Mb 
3 Winbond W25Q128BVETIM 3.0V 128Mb 
3 Winbond W25Q128FWPIM 1.8V 128Mb 
3 Winbond W25Q128FVPIM 3.0V 128Mb 
3 Winbond W25Q64FWZPIM 1.8V 64Mb 
3 Winbond W25Q32FVSTIM 3.0V 32Mb 


SPI Flash 


No Manufacturer Part Number Voltage Supply Size 

4 Chingis PM25LQ032 3.0V 32Mb 
5 EON EN25S64104RIP 1.8V 64Mb 
6 MICRON N25W32A11EF640E 1.8V 32Mb 
6 MICRON N25W64A11EF640E 1.8V 64Mb 
6 MICRON N25W128A11EF740E 1.8V 128Mb 
7 Fidelix FM25Q32 3.0V 32Mb 
7 Fidelix FM25M32 1.8V 32Mb 


RF PA 


RDA6221 Dual Band FEM 
RDA6222 Quad Band FEM 
RDA6231 Dual Band FEM 
RDA6232 Quad Band FEM 
RDA6625/26 Quad Band FEM 
RDA6635/36 Quad Band FEM 
RDA6645 Quad Band FEM 
RDA6255 Tri Band PA Module 


26M Crystal 


Hosonic E3SB26.0000F7CS11 
TXC 7M26000028 
TST TZ1689A 
Hele X3S026000B71HZ-HPR 
SIWARD XTL571100-M118-048 


K-F-26.000M-7.5-1010- 
2075-30 


X1E00002104340 
Vstala 


Camera Sensor 


No Manufacturer Part Number Interface Image Size 
1 OmniVision OV7660 Parallel VGA 
OmniVision OV7670 Parallel VGA 
OmniVision OV7675 Parallel VGA 
2 GalaxyCore GCO306 Parallel VGA 
GalaxyCore GCO307 Parallel VGA 
GalaxyCore GC0309 Parallel VGA 
GalaxyCore GC6113 Serial QVGA 
3 BYD BYD3503 Parallel VGA 
BYD BYD3603 Parallel VGA 
BYD BYD3703 Parallel VGA 
4 HYNIX YACBAAOSDDAS Parallel VGA 
HYNIX HYA10S Parallel VGA 
5 SET SIV100B Parallel VGA 
6 Superpix SP80818 Parallel VGA 
Superpix SP0828 Serial or Parallel QVGA 
7 PixArt PAS6175/6167 Serial or Parallel QVGA 


LCD Driver IC 


nn Part Number 
Spfd5408 
ovga | Hx8347 | Lgdp4532 | St7781 Ssd1297 b 
240*320 | Hx8367 | S6d1121 | St7787 Ilig320 
Otm3225 | 1li9325 Ilig328 Ili9340 
Hx8340b |  Kc20 R61503v | Otm2201a 
1575550 | 19225 | I9b4525b | R61503vr | Otm2201h 
li9225b | Ili9225br | S6d0164 | Dc2200 
HX8353- 
QQVGA | Ili9163 | S6b33bf | St7669v | S6d0144 D 
128*160 S6D02A1A0 
St7735 | Hx8345a | Fd54124bv 1 


ATV 


RDA5888H 


RDA5888E 


e Gallite Q000 ATV O00000 


MOSFET 


BYD BF9024SPD-M 


INERGY iM1510 
no PJ5855 
VISHAY 515857 


e (000 P-Channel MOSFET with Schottky Diode 


DC/DC Inductor 


TAIYO LB1608T4R7M 
SUNLORD MCL1608S4R7MT 
SUNLORD MPL2012S4R7MHT 
DO MGFL1608F4R7MT-LF 
DD 0805LS-103XJLC 
TAIYO CBC2012T100M 
SUNLORD |  SDWL2012FW100JSTF 
SUNLORD MCL2012S100MT 
DO MGFL1608F100MT-LF 
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